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UNSICHTBARE ZAHNSPANGEN 


INVISALIGN® - DURCHSICHTIGE SCHIENEN 
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INCOGNITO® - ZAHNSPANGE VON INNEN 
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UNSICHTBARE ZAHNSPANGEN 


Sie wünschen sich ein schönes Lächeln ohne dass die Zahnspange sichtbar ist? Wir bieten Ihnen 
unterschiedliche Möglichkeiten, Ihre Zähne diskret korrigieren zu lassen. 


Innovative, nahezu unsichtbare Zahnspangen wie die innenliegende Incognito - Lingualtechnik oder 
die durchsichtigen Schienen des Invisalign - Systems ermöglichen eine unauffällige Korrektur der 
Zahnfehlstellung. 


Wir beraten Sie gerne persönlich zu den verschiedenen Therapiemöglichkeiten. 
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